Kerala Gazette No. 23 dated 8th June 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


ലേലപ്പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി2 - 118 / 2010. 

2010 മേയ് 24 . 
- പി. ഡബ്ല . ഡി . കൊല്ലം ബിൽഡിംഗ് ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിലെ സർവെ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ 2 / ഇഇ / 2009 -10 പ്രകാരം 
കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 
വശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പഴയ നഴ്സിംഗ്സ്കൂൾ കെട്ടിടം 
പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് 2010 ജൂൺ മാസം 14 -ാം തീയതി പകൽ 
11 മണിക്ക് പ്രസ്തുത കോമ്പൗണ്ടിൽ വച്ച് പി . ഡബ്ല . ഡി . 
ബിൽഡിംഗ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്ത വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 5,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യം അന്നേ ദിവസം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ ഡി. ഡി. 
ആയി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക വിളി 
ക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ, തുക പര്യാപ്തമെന്ന് തോന്നുന്ന 
പക്ഷം നിലവിലുള്ള ലേല വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, 
താൽക്കാലികമായി ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ടിയാൻ 
അപ്പോൾത്തന്നെ നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച് നിലവിലുള്ള S . T. യും 
AST യും ഉൾപ്പെടെ തുക അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ലേല ത്തിൽ വീഴ്ച വരു ത്തു ന്ന വരുടെ നിര ത ദ വ്യം 
സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുന്നതാണ്. 

ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ 
നിന്നും തരുന്ന അനുവാദ്രപ്രകാരം സ്വന്തം ചെലവിൽ 15 ദിവസ 
ത്തിനകം കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റി അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും 
നീക്കംചെയ്യേണ്ട താ ണ് . ആ യ തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ 
നഷ്ടങ്ങളും ലേലം നിജപ്പെടുത്തിയ ആളിൽനിന്നും ഈടാക്കു 
ന്നതാണ്. 

വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേലവ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ലേല ത്തിനും ബാധ ക മാ ണ്. നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്ന 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ്. 


Estimate PAC (Civil + Electrical) — Rs. 281 Lakh 
Period of completion - 24 months 
Details of work - Four storied RCC column framed 
structure including basement floor. 
Foundation - RCC Column footing/RR masonry 
Superstructure — Country burnt brick masonry 
Doors - Anjily wood/PVC 
Windows — Steel 
Flooring Cement/ Ceramic tiles. 

A class Contractors/Firms (also having joint venture ) 
registered in State PWD having experience in the building 
construction work of similar nature and also consider 
themselves capable of taking up the construction of major 
building can obtain Pre - qualification bids & tender 
Schedule of the above building works from the office of 
undersigned from 19 - 6 - 2010 to 22 -6 - 2010 between 
10 . 15 a . m . to 4 p . m ., on application and payment of 
Rs. 25 ,000 + VAT. The Electrical work of the above 
building shall be done simultaneously with approved 
licensees of Electrical Inspectorate /Registered Electrical 
Contractors in PWD / Electricians in PWD under the 
supervision of Electrical Wing of P . W . D . The 
contractors / firms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the undersigned 
for obtaining the bids , the eligibility norms are as 
follows: 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, 
കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


| 1. Contractors / Firims should execute Government 

works of similar nature costing Rs. 169 Lakh each 
during the last five financial years (Annual Turn 
Over) 
Contractors / Firms should have satisfactorily 
completed a single work at least not less than 
Rs. 113 lakh ( Estimate PAC ) during the last 3 

years . 
3. Contractors/Firms should have a financial capacity 

of producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
Amount of the work at the time of executing 

agreement. 
- List of Tools & Plants: 
Lorry /Tipper 

3 Nos. 
Hoist 

Nos. 
Cement Concrete Mixer Nos. 
Vibrator 

Nos. 
Pump 

3 Nos. 
Generator 

- 2 Nos. 
Scaffolding & Shuttering - 1500 me 
JCB 

- 1 No . 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No. D5- 3703/ 07 /2010. 

- 3rd May 2010 . 
Bids from Contractors/Firms for Pre-qualification - cum 
financial bids are invited upto 4 p.m . on 29 -6 - 2010 for the 
work mentioned below (double cover system ). 

Tender No . - P. Q . 10/2010 -11 

Name of work — Govt. Engineering College, Idukki 
Construction of Ladies Hostel. 


Copy of certificate for Sl. No. 1, 2 and 4 attested by 
an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required Pro forma and questionnaires and certificates 
(in triplicate) with E . M. D . for Rs. 50 , 000 pledged in 
favour of undersigned with executed preliminary 
agreement in stamp paper for Rs. 100 in one sealed cover 
(P . Q . bid cover ) and Tender Schedule (price bid ) in 
another cover superscribing the name of work and the 
Pre - qualification bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of undersigned 
before 4 p . m . on 29 -6 - 2010 . The department will not be 
responsible for any delay or loss in delivering by post. 
(Courier Service will not be accepted ) . The tender 
documents will be issued only to the registered 
contractor s of PWD and are not transferable. If the date 
of receiving tender happened to be a public holiday, the 
tender will be received next working day in the specified 
time. 

The P . Q . bids will be opened on 29 -6 - 2010 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of Pre - qualification 
panels . The cover containing Tender Schedule (price bid ) 
will be opened only after the finalization of P. Q . bids by 
Chief Engineer s Committee and only these of the bidders 
who have become pre- qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/firm concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the Contractors/ Firms without 
required E . M . D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of 
undersigned and the executed preliminary agreement in 
stamp paper worth Rs. 100 in cover No. I (Technical bid ) 
will be summarily rejected . 

The condition in G . 0 .( P ) 84 /97 /PW & T dated 
19 -8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P . W . D . regarding P. Q . bids and tenders 
will remain unchanged and are equally applicable to the 
above work also . The undersigned reserves the right to 
reject all or any of the tenders on P . Q . bids without 
assigning any reasons. Price preference of 10 % of the 
contract amount of the lowest quoted contractor may be 
allowed to the tender submitted by M /s Kerala State 
Construction Corporation Limited . All the rules in PWD 
regarding the tenders are applicable to this tender also . 


ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ 
അംഗീകാരമുള്ളവർ രജിസ്ട്രേഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാ 
കസ്റ്റേഴ്സ് പി. ഡബ്ല . ഡി. യിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നിവരെ 
കൊണ്ട് പി . ഡബ്ല . ഡി . ഇല ക് ടിക്കൽ വിഭാഗം 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. 
താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ 
ദർ ഘാസ് വാങ്ങു ന്ന തി നുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക ഇടപാട് 
തുക 169 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ സർക്കാർ 
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. 
- 1. ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ 
- ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. 
അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അടങ്കൽ 
തുക 113 ലക്ഷം രൂപ യെ ങ്കിലും ഒറ്റ ക രാ റിൽ 
തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 
ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 ശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി 
നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരി 
ക്കണം. ഇതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ 

ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്യണം. 
- 4. താഴെ പറയുന്ന മിഷനറി സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരി 
-- ക്കേണ്ടതാണ്. ( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ- 3 എണ്ണം, ( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 
3 എണ്ണം, ( സി ) സിമിന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് മോട്ടോർ 
മിക് സർ - 3 എണ്ണം, ( ഡി ) വൈ ബ റ്റർ - 4 എണ്ണം, 
( ഇ ) പമ്പ്- 3 എണ്ണം, (എഫ്) ജനറേറ്റർ - 2 എണ്ണം, ( ജി ) 
സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് ഷട്ടറിംഗ്- 1500 ച . മീ ., (എച്ച്) 

ജെ . സി . ബി.-1 എണ്ണം. ഐറ്റം നമ്പർ 1, 2, 4 എന്നിവ തെളിയി 
ക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പദവിയിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കണം. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യൂ . 10 /2010 -11 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ഇടുക്കി ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

- കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) - രൂപ 281 ലക്ഷം. 

കാലാവധി 24 മാസം 
വിവ രണം - നാല് നിലകളിൽ പബലിത കോൺക്രീറ്റ് 

ചട്ടക്കൂ ടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം ( ബേസ്മെന്റ് ഫ്ളോർ 

ഉൾപ്പെടെ) 
അടിത്തറ കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ്/ കരിങ്കൽ പണി 
വാതിൽ - ആഞ്ഞിലിമരം / പിവിസി 
ജനൽ - സ്റ്റീൽ 
ചുമർ ഇഷ്ടികപണി 
ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽ/ സിമന്റ് 
--മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കു മുള്ള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 
നിന്നും 19 - 6- 2010 മുതൽ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 10 .15- നും 
4മണിക്കും ഇടയിൽ 25,000 രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 22 - 6 - 2010 , 4 മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു 
കാര ണ വശാലും ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ലഭി ക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കു ന്ന അവസാന തീയതി 29 - 6 - 2010 , 
4 മണിവരെയാണ്. 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മദ്ധ്യ മേഖലാ, സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേ 
ഷിയുള്ളവരുമായ എ ക്ളാസ് കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി 
വരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ 
നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം ). ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ടി . എൻ. 2010 - 11. 


2010 മേയ് 24. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
- എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ താഴെ 
പറയുന്ന പണികൾക്ക് ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 8 വരെ 2010 ജൂൺ 
മാസം 15 -ാം തീയതിയും 9 മുതൽ 15 വരെ 16 -ാം തീയതി 
വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെയും മൽ സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
സീലു വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . പ്രവൃത്തി 
തീർക്കേണ്ട കാല വധി 2 മാസം വരെ യാ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 400 + 4 % വാറ്റ് മുതൽ 500 + 4 % വാറ്റ് 
വരെയാണ്. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽതുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


(1) 


( 2 ) 


താൽക്കാലിക കേടുപാടുതീർക്കൽ പണികൾ 
1/ 2010 - 11 - കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെക്ഷന്റെവിവിധ 
റോഡുകളിൽ ബിറ്റു മെൻ - എമൾഷൻ 
ഉപയോഗിച്ച് കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ - 
രൂപ 2. 50 ലക്ഷം 

6, 250 


2 


കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന്കുറഞ്ഞ ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് തുകയിൽ നിന്നും 10 % 
കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികള 
ടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യത ഫോറങ്ങൾ (3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേക 
മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും മറ്റും യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പി 
ട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മു ൻ പായി 
എത്തുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ( കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ വരുന്ന തപാലുകൾ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല). തപാൽ തകരാർ മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണ 
വശാലോ നിശ്ചിതസമയം കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾക്ക് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടു 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാര ണ വ ശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
അംഗീകത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെമുദ്രപ്രത 
ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 രൂപയുടെ 
നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ 
സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്ക ണം . 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയ ത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം 
വൈകിട്ട് 4. 30 - ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
ത്തിനും വേണ്ടി അയക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപന 
ങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
പവ്യ ത്തി ക്കുള്ള ദർഘ സു കൾ തുറക്കുന്ന സമയവും 
തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അവകാശവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് 
ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 


2/ 2010 - 11- കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഷൊർണ്ണൂർ റോഡിലെ 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ കി . മീ . 14 / 495 വരെയുള്ള 
ഭാഗത്ത് കേടു പാടുകൾ തീർക്കൽ 
രൂപ 0 . 70 ലക്ഷം 


1, 750 


2 ,500 


2 , 500 


2 ,500 


3 / 2010 - 1 ടി ടി അരാകുളം- അഴീക്കോട് 
റോഡിലും പടാകുളം- അഴീക്കോട് റോഡിലും 
ടി രൂപ 1 ലക്ഷം 
- 4/ 2010 - 1 ടി ടി വെള്ളാങ്കല്ലൂർ- മതിലകം 

റോഡിലും വി . കെ . ഗോപാലൻ റോഡിലും 
ടി - രൂപ 1 ലക്ഷം 
5 / 2010 - 11 - ടി ടി പാർക്ക് റോഡിലും 
ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിലും ചേലൂർ- അരീപ്പാലം 
റോഡിലും ടി - - രൂപ 1 ലക്ഷം 
6/ 2010 - 11 - ടി ടി അഴീക്കോട്- ചാമക്കാല 
റോഡിൽ കി . മീ. 4 / 00 മുതൽ കി. മീ . 20/ 026 

വരെ ടി - രൂപ 1 ലക്ഷം 
- 7 7 / 2010 - 11 - ടി ടി മതിലകം- കൂളിമുട്ടം 

റോഡിൽ ടി - രൂപ 0.70 ലക്ഷം 
- 8 8 / 2010 - 1 - കൊടുങ്ങല്ലൂർ സബ് ഡിവിഷന്റെ 

കീഴിലുള്ള വിവിധ റോഡുകളിൽ അതിർത്തി 
കല്ലു കൾ സ്ഥാപി ക്ക ലും കയ്യേറ്റ ങ്ങ ൾ 
ഒഴിവാക്കലും - രൂപ് 1 ലക്ഷം 
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2, 500 


1,750 


2 , 500 


9 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Buildings & Local Works, 
Central Circle , Thrissur. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
(For and on behalf of 
Governor of Kerala ) 


9 / 2010 -11- മാള സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട ചാലക്കുടി 
മാള റോഡിന്റെ കി. മീ. 6/ 00 മുതൽ 10 / 040 
വരെയും അണ്ണല്ലുർ കാരൂർ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി 
റോഡിന്റെയും ചാലക്കുടി- കാരൂർ റോഡിന്റെയും 
അഷ്ടമിച്ചിറ അന്നമനട റോഡിന്റെയും 
താൽക്കാലിക കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ - 
രൂപ് 1 ലക്ഷം 


2 , 500 


- 11 


12 


- ( ഒപ്പ്) 


13 


2 , 500 


മേൽക്കൂര മാറ്റി സെമി കോറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്, ട്രസ്സ് ഉപയോഗി 

ച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി -രൂപ 12,00,000. 
10 10 / 2010 - 11 - മാള സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട കൊമ്പടി 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 30,000. 
ഞഞ്ഞാമാക്കൽ റോഡിന്റെയും കൊമ്പത്തുകടവ് 
റോഡിന്റെയും മാള -പുത്തൻചിറ റോഡി 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 1,800 + 4 % + 1 % സെസ്സ്. 
ന്റെയും താൽക്കാലിക കേടുപാടുകൾ 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി- 2 മാസം. 
തീർക്കൽ രൂപ 1 ലക്ഷം 

| 2 ,500 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് 
11/ 2010 - 11- ടി - വലിയപറമ്പ്- കൂഴൂർ റോഡി 

വകുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ന്റെയും എരവത്തൂർ കൊച്ചുകടവ് റോഡി 

ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ 
ന്റെയും അന്ന മ ന ട -മൂഴിക്കുളം റോഡി 

ആഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ച് 
ന്റെയും ഇന്ദിര ഗാന്ധി റോഡിന്റെയും ടി 

അറിയാവുന്നതാണ്. 
രൂപ 1 ലക്ഷം 

2,500 
12 / 2010 - 11 - ടി കൊട ക ര - കൊടുങ്ങല്ലൂർ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
റോഡിന്റെ കി. മീ . 4/ 300 മുതൽ കി. മീ . 23 / 700 

കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം, 

പാലക്കാട്. 
വരെയും മാള എളന്തിക്കര റോഡിന്റെ യും 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
ടി - - രൂപ് 1 ലക്ഷം 

2 ,500 

ലേലപരസ്യം 
13 | 2 0 10 - 11 - ടി ക ളൂ ർ - ആ ല | ർ - 
കോട്ടമുറി റോഡിന്റെയും അമ്പഴക്കാട്- 

നമ്പർ എ3- 990/ ( എ3) / 2006. 

2010 മേയ് 24 . 
ചക്കാംപറമ്പ്-ചള്ളിപ്പടി റോഡിന്റെയും 

- പൊ തു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് നിര ത്തു കൾ ഉപ വി ഭാഗം 
മാള - അ ന്ന മ നട റോഡിന്റെ യും ടി 

അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെമഞ്ചേരി 
രൂപ് 1 ലക്ഷം 

| 2 ,500 

ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന റോഡ് പുറമ്പോ 
14 14 / 2010 - 11 - ടി കല്ലേറ്റുംകര റെയിൽ വേ 

ക്കിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് താഴെ പട്ടികയിൽ 
സ്റ്റേഷ ൻ റോ ഡി ന്റെ യും അ വിട്ട ആർ 

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും തീയതിയിലും സമയത്തും 
റോഡിന്റെയും ഓങ്ങിച്ചിറ റോഡിന്റെയും 

അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര 
ടി - രൂപ 1 ലക്ഷം 

പ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് 
15 15 / 2010 - 11 - ടി മാള സെക്ഷന്റെകീഴിലുള്ള 

വില്ക്കുന്നതാണ്. 
വിവിധ റോഡുകളിൽ ബീറ്റുമെൻ - എമൾഷൻ 

- ലേല ത്തിൽ പങ്കെടുക്കു ന്ന വർ നിശ്ചിത സമയത്തും 
ഉപയോഗിച്ച് കേടുപാടുകൾ തീർക്കൽ 

സ്ഥലത്തും എത്തിച്ചേരേണ്ടതും 1,000 രൂപ (ആയിരം രൂപ) 
- രൂപ 2. 50 ലക്ഷം 

6 ,250 

നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് 

ലേലം വിളിക്കുന്നയാളിന്റെ പേരിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ലേലം 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 

ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലും ലേലം 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ 
ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറി സ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ലേലം കൈകൊണ്ടയാൾ ലേലസംഖ്യ 
യാവുന്നതാണ്. 

മുഴുവൻ അപ്പോൾതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 4. 30 - ന് തൽസമയം - ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ 
ഉണ്ടാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. - നിൽനിന്നും ലഭിച്ചശേഷം മാത്രമേ ലേലക്കാരന് മേലനുഭവങ്ങൾ 

എടുക്കു ന്ന തി നുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാ യി രിക്കുക യു ള്ളൂ . 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ലേല ത്തിനെ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 

ഓഫീ സി ലോ സെക്ഷൻ ഓഫീ സു ക ളി ലോ പ്രവൃത്തി 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ. എഞ്ചിനീയർ. 

പട്ടിക 
കമ ലേലവസ്തുവിന്റെ 

സ്ഥലം 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

നമ്പർ 

- വിവരം 

എണ്ണക്കര കി . മീ . 2/ 00 ഇടത് ഭാഗം മഞ്ചേരി 
നമ്പർ ഡി5 / ടി.എൻ.2/2009- 10 . 

2010 മേയ് 21. 2 മാവ് കി . മീ . 2 / 800 

ഒലിപ്പുഴ 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പാലക്കാട് കെട്ടിട വിഭാഗം 

പ്ലാവ് കി . മീ . 4 / 600 വലത് ഭാഗം റോഡ് കീമീ. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 

ശീമക്കൊന്ന കി . മീ . 4 / 600 ഇടത് ഭാഗം 0/0 മുതൽ 13/ 0 
കൾക്കായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറു 

പ്ലാവ് കി. മീ . 6 / 400 ഇടത് ഭാഗം വരെ 
കാരിൽനിന്നും മൽസര ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - കാട്ടുമരം കി . മീ . 7 / 800 ഇടത് ഭാഗം 
ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ 16 - 6 - 2010 

ചീനിയുടെ കൊമ്പ് കി. മീ . 12 / 400 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.അന്നേ ദിവസം 

വലത്ഭാഗം 
വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 

ലേല തീയതിയും സമയവും 16 - 6 - 2010, 11 മണിക്ക്. 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 

ലേലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിലവി 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഏക ദേശ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
അടങ്കൽ തുകയും. - 3 / 2010 - 1 --- 

ചെമ്പൈ സ്മാരക സംഗീത എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കോ ളേജ് വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ, പാലക്കാട് കോൺക്രീറ്റ് നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം,മഞ്ചേരി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


- (1) 


(3) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ് . ഡി. ടി.എൻ./1/ 2010 - 11. 2010 മേയ് 12 . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കാട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറു കാ രിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ 15 -6 - 2010 - ന് 3 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


400 


350 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
- (1) 

(2 ) 


400 


400 


900 


150 


400 


550 


1,100 


13 13/ 2010 - 1 - കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് ആന്റ് 
ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലെ അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 14 ,909 
14 14 / 2010 -11- കോഴിക്കോട് പൂതേരി പോലീസ് 

ക്വാർട്ടേഴസ് നമ്പർ 4- ന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 12,318 
15 15/ 2010 - 1 - കോഴിക്കോട് പാവമണി റോഡിന്റെ 

പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ബി 22 - ന്റെ 
അടിയന്തിര പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ 14 ,801 
16 16 | 2010 -17 ടി ടി നമ്പർ ബി 23 - ന്റെ 

ടി --രൂപ 14,944 
17 17 / 2010 - 1 - കോഴിക്കോട് മൊകേരി ഗവൺ 

മെന്റ് കോളേജിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിനും 
വാട്ടർ കൂളറിനും വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീ 

കരണം --രൂപ 4, 970 
18 18/ 2010 -11 - കോഴിക്കോട് മൊകേരി ഗവൺ 

മെന്റ് കോളേജിൽ ഓഫീസ്, എൻട്രൻസ് 
ഹാൾ, ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

രൂപ 43, 280 
19 19 / 2010 - 11 - ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 

സി . നമ്പർ 65 അംഗൻവാടിയുടെ വൈദ്യു 
തീക രണം ( ഡെ പ്പോ സിറ്റ് പ്രവർത്തി) 
രൂപ 14,998 
20 / 2010 - 1 - ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
കുരിക്കിലാട് വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 
എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോ 

സിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - രൂപ 45 ,965 
21 21/ 2010 - 11 കോഴിക്കോട് തിക്കോടി കൃഷി 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 36,190 
22/ 2010 -1 - കോഴിക്കോട് തിക്കോടി കൃഷി 
ആഫീസറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 1- ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ 35,763 
23/ 2010 -1 - ടി ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 2 - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 34,427 
24/ 2010 -11- കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി 
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷ നില താഴത്ത 
നിലയിലെ കേടുവന്ന പവർ ഡി . ബി . മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14,651 
| 25 / 2010 - 11 - ടി താലൂക്ക് ആ ഫീസിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - രൂപ 14 ,628 - 


1,250 


400 


20 


400 


- 1, 150 


1 1/2010 -11- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അടി 
യന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

രൂപ 34, 925 
2 2/2010 -1 - ടി ഹോസ്പിറ്റൽ എം . ഐ . സി. യു . 

വിലെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 

പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും - രൂപ 14,753 
3 3 / 2010 - 11 - ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 

ബ്ലോക്കിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 500 കെ . വി . എ . 
ഡീസൽ ജനറേറ്ററിന്റെ കേടുവന്ന ബാറ്ററി 
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 21,120 
4/2010-11 ടി ഹോസ്പിറ്റൽ എസ്. ഡി.എസ്. എം. 
വാർഡുകളിലെ സീലിംഗ് ഫാനുകളുടെ 
ആനുകാലിക പരിശോധനയും അറ്റകുറ്റ 
പണികളും രൂപ 49,859 
- 5/ 2010-11 - ടി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് 13 - ന്റെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

മെച്ചപ്പെടുത്തലും - രൂപ 14,905 
- 6/ 2010 -11- ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് 
ഡിസീസസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡീസൽ 
ജന റേറ്ററിന്റെ അടി യ ന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ- രൂപ 14 ,930 
7 / 2010 -1 - - കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസി 
കാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന്റെ വാർഡ് 8, 9 
എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള കേടുവന്ന എസ്. വി . 
ലാമ്പ്മാറ്റി പുതിയ ലാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
രൂപ 14 ,749 
8/ 2010 - 1 - ടി ഒന്നാം നിലയിലുള്ള ആണു 
ങ്ങളുടെ വാർഡ് 9 - ലെ ഡോർമിറ്ററിയിലെ 
സീലിംഗ് ഫാനുകളും ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളും 

മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ- രൂപ 14,993 
9 9 / 2010 - 11 - ടി വാർഡ്9 - ലെ മോട്ടോർ പമ്പ് 

സൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ചും കേബിളും മാറ്റി 

സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14,506 
10 10 / 2010 -17 ടി വാർഡ് 4 - ലെ ടി ടി 

രൂപ് 14,982 
11 - 11 / 2010 - 11 - കോടഞ്ചേരി ഗവ : കോളേജ് 

മെയിൻ ബിൽഡിംഗിലെ രണ്ടാം നിലയുടെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 

രൂപ് 14,986 
12 12 /2010 -17 ടി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിന്റെ ടി 
- രൂപ 14, 904 
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പ്രവർത്തിചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടകാലാവധി - 15 ദിവസം. 
കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ഇല ക് ടി ക്കൽ ഡിവി ഷ നിൽ 15 - 6 - 2010 - ന് 
ഒരു മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 
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100 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കു 
വേണ്ട നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 15 -6- 2010 - ന് 
4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 15 -6- 2010- ന് 4.15 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


4 10 / 2 0 10 - 1 - കാസർഗോഡ് കോടതി സമുച്ചയ 

ത്തിലെ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായുള്ള 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 20,000 
5 11 /2010 -11- കാസർഗോഡ് താലൂക്ക്ഓഫീസിലെ 

കമ്പ്യൂട്ടർ മുറി വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 15,000 
6 12 / 2010 - 11- ഹോ സർഗ്ഗ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് 
ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പവർ 
പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും-- 
രൂപ 9, 500 


400 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. എഞ്ചിനീയർ. 


250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത് - എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരും. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 2 - നും 3- നും 
10 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 5 ദിവസം. 


നമ്പർ ഇ . എസ്. ഡി . ടി . എൻ.3 / 2010 -11. 2010 മേയ് 12. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, കാസർഗോഡ് 
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള സീൽവച്ച ദർഘാസുകൾ 
16 - 6 - 2010 - ന് 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽത്തുകയും 

( 2) 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുളള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും 
(രൂപ 300 + 12.5 % വാറ്റ്) ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 
കാസർഗോഡ് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക് ടിക്ക ൽ 
ഉപവിഭാഗത്തിൽ 16 -6- 2010 , 1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപയുടെമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ് 
16-6- 2010, 4 മണിക്കു മുൻപായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധക മാ യി രി ക്കും . 
ദർഘാസുകൾ കരാറുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 18 -6- 2010 - ന് 4 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


(1) 


400 


- 1 / 2 010 - 1 - കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
എക്കണോമിക് സ് ആന്റ് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റിക്സ് 
ഓഫീസിലെ എർത്തിംഗ് പ്രവർത്തനം - 
രൂപ് 15,000 
8/ 2 0 10 - 1 - ബദിയടുക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ 
പഴയ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ബോർവെൽ 
എച്ച്. ഡി . പൈപ്പ് മാറ്റലും ഫ്ളഷിംഗും - 

രൂപ 34, 000 
3 9 / 2 0 10 -1 - ഹോസ്ദുർഗ്ഗ്മുൻസിഫ് കോടതി 

യിലെ ഭക്ഷണമുറിയുടെ അധിക വൈദ്യുതീ 
കരണം - രൂപ 29, 000 


850 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപവിഭാഗം, 
കാസർഗോഡ്. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 
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